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Resim 1. Belirgin diizeyde ihmal edilmis kifoz deformitesi Resim 2. BT incelemede 126 derecelik kifoz defor- 
mitesi izlendi. 
Sirtta sekil bozuklugu ve agri sikayetiyle klinigimize basvuran 28 yasinda erkek 
hastanin yapilan muayenesinde belirgin duzeyde ilerlemis kifoz deformitesi sap- 
tandi.(Resim 1) Cocukluk ¢agindan beri bilinen deformitesinin devamli arttigindan 
sikayet eden hasta herhangi bir tedavi almamist!. Hastanin radyolojik inceleme ve 
olcumleri sonucu 126 derecelik kifoz deformitesi saptandi. (Resim 2) Nefes almak- 
ta giiclik ¢ektigini belirten ve agri sikayetinin gittikce arttigini ifade eden hastaya 
posterior enstrumantasyon ve fuzyon onerildi. Ameliyat Gncesinde yapilacak cerra- 
hi ve riskleri konusunda bilgilendirilen hastamiz tedaviyi kabul etmedi. Bu vakada 


kifoz deformitesinin ne derece ilerleyebildigini ve vertebral kolonun aksinin normal 


Resim 3. Vertebral kolon transverse kesitte tipki sa- 
anatomiye meydan okurcasina degistigini gézledik. (Resim 3) gittal kesit gibi izlenmekte. 
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